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Fundición y Talleres de Joaquín Mumbrú 

Calle Provenza, 460 - Teléfono n.° 54432 






RAÍ JlIICTDf fi Toberas - Pasamanos - adornos para rejas y balcones - Pies para 
O tlLrlUS 1 KE9 mesas- Sumideros -Hornillos - Venas para j<ii diñes y panteones, ele. 



:m 



Mumbrú 



1929 




Barcelona 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ > BARCELONA 



Núm. 1 



Núm. 2 





Altura 90 c ni. 
Peso aproximado: 4'100 kgs. 



Utura 90 c m. 

I'i-sii <i|ji-.i\]in,i!l.' V-HXI 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRU * BARCELONA 



NÜTT1. 3 




< • 4 4 * 




Allura 90 c m. 
Peso aproximado: 6'5O0 kgs 



Núm. 4 




Altura 90 c ra 
Peso aproximado: 6'300 kgs. 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 7 



Núm. 8 




Allura 90 c ni. 
Peso aproximado: 5'000 kgs. 
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Allnra 90 cm. 
Peso aproximado: 6*300 kgs. 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

<s<tt*<*««tí<<ccc«c<e«í*(Ct<íí<<«c<««eieeÉ«£<c£ecííc<íee««cc«teceííeeí<cíícíCí«Éíec«eceít£fceeccettíeeíítcE<íííCííCíC£<íCÉECCíÉeee<tetH;eíí<cc<ct<<«cííC<í 



Núm. 9 
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Allura 90 cm. 
Peso aproximado: ÍS'íOO kgs. 



Núm. 10 




Allura 91 c'm. 
Peso aproximado: 6*900 kgs. 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 11 



Núm. 12 





Altura 92 c/m. 
Peso aproximado: 8'fSOO kgs. 



Altura 90 c ni. 
Peso aproximado: 3'9Ü0 kgs. 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 13 



Núm. 14 





Altura 90 ( m 
Peso aproxtmaxln: 4*900 kgs. 



Altura 90 e m. 
Peso aproximado: o'3iXl kj^.s. 



7 — 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

cccc£ec£f££C££C££t£C££C£ cecee efCEfccfcccecct £c c££C££C£ccc£C££ce£cef ££££<££ et ££££<£££ c£C£££C££cc*ce£ec££^£fcc£C££C£C££cccc£££e££eecc£C£££fC£££C£ie£ccc£ct<c£ccc7ec£cc 



Núm, 15 



Núm. 16 





Altura 90 c ni. 
Peso aproximado: 8'500 kgs 



Altera '»: < m 
Peso a|irox¡mado: 7700 k^s 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 17 



Núm. 18 




litara 90 i m. 
Peso aproxi do: 5*100 kgs 




J 



Altura 90 c m 
Pesa aproximado' 5"1ÍK) kgs. 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

eectiett« t c<cteieittiMC<ctecte<«<reí íeef t(t«,í£ S £settt£teeie;icc:i«it(i;( t e e ctte I tsccsite«( t<e ,« CC 5 I . ttI ; Icesettícc(t!c[tt<cee[<tItístttttíIttteelI<eIIttI „ í 



Núm. 19 



Núm. 20 




Altura 90 c tu. 
Peso aproximado: 6'200 kgs. 



* 
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Altura 90 c iti. 
Peso aproximado: 4'600 kgs. 



Id 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ 



BARCELONA 



eífíiíí<<fieí<í«ííti<<<fesítíeectfeÉÉíc«ccí<iíí í ísccí€Cííctí:escíec<ícíecíi<Éc t <tcf<ce<ííecfícítcfi¿cccc¡n:£c í ícíícííe<íííccíícíísíc:ííctcfnf<íís<síieeííe<<sííííítc< 



Núm. 21 




Altura 90 era. 
Peso aproximado: 2 '400 kgs. 



Núm. 22 




Altura W c m. 
Peso aproximado: 3'800 kjjs 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

Núm. 23 Núm. 24 




Altura 91 c m. 
Balaustre, peso aproximado: 2700 ígs. 
Pilar, ■ . 4«7O0 




Altura 90 c m. 
Peso aproximado: 4' 500 kgs. 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÜ # BARCELONA 

<t*<£<.t*.<i£t£t«tcee££e £<£<et<ct--cn;sszzzt£z<zzí£zs£zt££t.i£t££tí££í<i£iíífz«:£zi£Zií<i íüíícüííííísí ;ící íííí íííí ;ííííceitfí<t£íí^¿í;¿i;iíi<c<teííiíií<íteectí<iCiecítíH: 



Nüm. 25 



Num. 26 





Altura 90 l m. 
Peso aproximarlo; 5'0*>" 



«tura 90 c m. 
Peso aproximado: 4'200 kgs. 



I i 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÜ * BARCELONA 



Num. 27 



Núm. 28 




Altura 87 c m. 
Peso aproximado: 4'5O0 kgs. 
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Altura 91 c m 
Peso aproximado: ó'200 kgs. 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ » BARCELONA 



Núm. 29 



Nüm. 30 




Tf J» Y üf T 

JUMi 



Altura 90 c m 
Balaustre, pi mado 4'tOO kgs 

Cantonera, » 3'8O0 




Mtura 90cm. 
Balaustre, peso aproximado: 3*400 kgs. 



CantoniTii. 



(•800 



L. 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Num. 31 



Núm. 32 





Altura 91 i ni. 
Peso aproximado: 2'900 kgs. 



Altura 90 c nv. 
Balaustre, peso aproximado . 4'4O0 kgs. 
Cantonera, ■ . 5'600 • 



k. 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

Núm. 33 Núm. 34 




Altura 90 t m. 
Balaustre, peso aproximado- 4'"?00 kgs. 
Pilar, » - 6'500 . 




Altura 90 c id. 
Balaustre, peso aproximado : 4*100 kgs. 
Cantonera, ■ ó' 300 



r 



h. 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

Núm. 35 Nüm. 36 





Altura 92 i m 
Peso aproximado: 6'300 kgs. 



Aliura 90 c m. 
Peso aproximado: 9'Q00 kgs. 



h. 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núfn. 37 




Vitara 90 C m. 
Balaustre, peso aproximado 
Pilar, 



Núm, 38 




«tura 90 cm. 
Balara: [00 kgs. 

Pilar, 9'600 • 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

É ""f(í r«<«e«5c«c«cíee«íe«ee«:Éeeeeetí<<<Éti<5eecc«eec£«e«;«CEEeíffec««cc«*csttc«cei« 



Núm. 39 



Nüm. 40 




Altura 90 ( m 
Peso aproximado: 10*500 kgs 



I 



i^-y £^-/ ^y : 

Mtura 87 c m, 
feso aproximado: 6"1(K 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRU * BARCELONA 

Num. 41 Núm. 42 




Altura <X) , ni 

Balaustre, peso aproximado: i'10 
Pila, . „ í"800 . 




Altura 90 cm. 

Balaustre, peso aproximado; J'500 kgs 

9'20() « 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

«c«cc«c«cc«««ccc««c«c«ccccc<ccccccccs«ecc££ccccccc«c«<ccceccccc6cccc<«ccKe<ccecee<«ccc«ccv<c<«c<c«cc«cec£c««:i:c[ccf<«c«c<«:cc<cccci:c««cc<c?«ccccc«cw««c 

Núm, 43 Núm. 44 





Altura 90 c/m. 
Peso aproximado: 11' 300 kgs. 



Balaustre, peso aproximado : 3'40O kgs. 
Pilar, » 4"J0O > 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

Núm. 45 Núm. 46 




/Ufara SO c m. 
Balaustre, peso aproximado: 4'400 kgs. 
Pilar, - . 7W' 





Altura 90 c m. 
Balaustre, peso aproximado : 6'20O kgs. 
Pilar. » • 10-000 - 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

ie«tecee;ee*tee*ííet*ícifíi:c<ccí<«tí<t:eCHríecí;íEctcí«í<e<cí:<ccíc<cfC£<ece4f;cicceccíeíec«í<«í<«<cíc«c<ííecceí;eíffí5ííeccíí<ceMtcce5cc<íecííí<*íeeííc:ece««effc 



Núfn, 47 



Núm, 48 



— 1> !>-__*- 



& 




[J¡Y ,ftjj, .¿¿i .¿jA 

* 3 ** i 




Altura 90 c m. 

Balaustre, peso aproximado : 3'600 kgs. 

Pilar A. " &%® - 

Pilar H, 1" 6Ü ° • 




Altura 90 c m. 
Balaustre, peso aproximado: 4'40Ü k$;s. 
Pilar, 7'000 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

eííícecíCtcccc«<«<í<CCCííí«eí<írccccccí€eteeceí«£íeíííe<i;cíe=ce«ec«£e E cc í <e<5cctffccíeccecec;íc < ;cc í ;ccíí:CCCícceíccíí«eteccec«sccceíeíeeeeee«íeííeteí<«<i:í<cctec 

Núm, 49 Núm. 50 




Altura 90 cm. 
Balaustre, peso aproximado: 6'H«! k_i;s 
Pilar, ■• 9D00 » 




Altura 90 cm. 
Balauslre, peso aproximado : 4'400 Stgs. 
Lira, - 13700 

Pilar, 7'OflO 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRU * BARCELONA 

Núm. 51 



íeíCÍCÍÍÍCCíCCCCC*CíC<<;cííCCííC<CCC^<CCieCtCCtCCÍCtCtCííeceeCÍCC€e«CeíC<CÍH:CCC£CCÍi:ríCÍCCÍCÍCÍ<CÍCtíCíCítCCteítííí<C<ccccícccc:t:E^£ic:É£c¿f ÉtítiC£cCÍIcq<í(íC<(C*( 




Allura 90 
Balaustre, peso ¡ "° ^í s 

Pilar A. 
Pilar li, ICIOO 




Núm. 52 



■tt 



> OV V?> VT> <!> 

¿y « i 




Wtura 90 
Balaustre, peso aproximada 
Pilar, ■ 8'«X) . 



.■ 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 53 



Núm. 54 




Altura 90 ( ni 

Balaustre, peso aproximado - 3*000 kgs. 
Pilar, » » B'600 




Altura 91 < m 
Balaustre ancho, peso aprox.: 7'300 Iírs. 



l'L.M. 



estrecho, 



5*300 

tvioo . 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

Nüm. 55 




Altura 89 t m. 
Balaustre ancho, peso aprox.: "'400 kgs. 

estreeho, • 4'°00 

Pilar A, . I2'4O0 

• B, . 5'000 - 




M'nra 90 cm. 

Balaustre ancho, peso aprox.: 5'70O kgs. 

estrecl » 4'4(»' ■ 

Cantonera, » ■ 6'300 • 

Pilar. - 7'400 ■ 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



EMtfMCCCfiCCMtfCCC 



Núm 




Balaustre ancho, peso aprox.: 5'100 kgs. 
estreí ho, > • i ,| "' 



Nüm. 58 




]>.\i> 



¡"400 



Altura 90 i. m. 
Balauslre ancho, peso aprox.: 370 

estrecho, 2'900 . 






P'400 
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FUNDICIÓN IOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 59 



Nüm. 60 




Al I lira 90 c m 
Balaustre l<irj>o, pesu jpnií.: 1100 k^s. 




l'il.ir. 



3'6(X> » 
5'fiOO 



Altura 90 c m. 
Balaustre, peso aproximado: 3'<X):i kgs. 
Pilar, ' 00 ■ 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Nú ni. 61 




¥ 



rs£— — tó "r<í—. — ff - — " - 



Altura 90 cm. 
Balaustre ¡nicho, piso aprox.: 5'2l)lt ki;- 

estrecho, « 4'000 

1'ilar, . . 4"ZO0 



Num. 62 




Altura 9! 
Balaustre, peso aproximado : VSOO kgs. 
Cantonera, - ■ ; • 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Nüm, 63 



Núm. 64 




Altura 90 i m 
Balaustre ancho, peso aprox.: fj'< i 

estrecho, » 3 ><«> 

Pilar, . . imiNl 




Altura m c m. 
Balausti i|>rox.: 3'200 kgs. 

larví" - 4*500 

9<gi i 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

c<cE<í<c*;i;íí;ít<<<tÉe<cecefleceieficccstíi;t<(cíecíccietiec£íeeí«:<i;c<:£Eíccíe5ctec;cceeítíceccíCLec:e<<« í ec<c<íCí«ciíctítíe<ctí«ccccecí«ieicce<cccií C <cccci<ccí e íi:£Teí < 



Nur 



Num. ee 






t ' — r 



w 



,1 

,1 

I 

1? 

Allí» 
Balaustre, |ieso aproximado : 4ÍO0 kgs. 
Pilar, 7*200 - 





Altura 90 c m 

fre, peso aproxii '■ 3'flOO Ves. 

Pilar, 8*500 . 



h. 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

íeecsEetc<ieí«<c:í5ccíctíetcít<i<c«<CCíí«:«íeíei:£ctíscí;cee£ccceíc«ítí«<c<cc<eííciccffcíecíeccccíc*:ícc£ííeiííes<«cecíectci<íícccííctí t «cíeíeetící;cícít«cccífíec 

Núm. 67 Niim.68 




Altura 90 c m 

Balaustre, peso aproximado : 4700 kg's 
6-000 . 




Altura 89 c m. 

Balaustre, peso aproximado : 4'600 kgs. 
Pilar, . 6"600 
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FUNDICIÓN ÍOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

'«««««««««««««««««««««.««.«««««««««^^ 



Núm. 69 




Altura 91 c m, 

Balaustre, peso aproximado: 6'IO0 kgs. 
Pilar, • » 7-U.HJ .'. 



Núm. 70 




Altura 90 c.m. 
Balaustre, peso aproximado ; 3'500 kgs, 
Pilar, » » 6'*k 



r 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

cecccc<ccc«cc«ccc«cc<c«cc«c«ccce<«cc««c«««ccc<«cc«cc<cfiffcccKoccc<ccccctcccc«cc«cccce<ce££cetc«ecc£cce«c<ccc«ccc<cccc«ccCQ<c«cc£ecfic«c£«ecc«cc<«ccc«<cc«<«c 



Núm. 71 




Altura 90 t m 
Balaustre, peso aproximado : -t'WKi kgs. 
Pilar, » 7-iHM) 



Núm 72 




Altura 90 c ni. 



Airara vu c m. 
Balaustre, peso aproximado : 3'S00 kgs 
Pitar, » 00 » 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 73 




Altura 90 c m 
Balaustre ancho, peso a|>rox.: 5*000 kgs. 

estrecho. » 4'000 • 

Pilar, BWM - 



Núm. 74 



tTf: ~-T f 




■ -i V ' J í m 
Balaustre ancho, peso aprox.: 4700 kgs. 

estrecho, > » 4'200 « 

Pilar, . . 8-800 . 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

eccetce«ce<ce*€etcee€ctcíeíectectiee<ceececc«íCí€«cccteeceeeítetíÉC«cíeceecee£feiíí<éíít í íc<ccíceí tc ciccc I :c C íc ( ; ( :e<c<ít<íttf«ficeeífeeeeteeíecííC£ ( :«e¿< ( :«í í< íTííf 



Núm. 75 




Altura M cm. 

Balaustre, peso aproximarlo: 5'300 kgs 
Pilar, .. . II '100 - 



Núm, 76 




Altura ''! c ni 
Balaustre, peso aproximado : 5'700 kgs. 
Pilar, . » 9'000 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núrn. 77 



4m 




Altura 90 cm. 
Balaustre ancho, peso aprox.: 11 '000 kgs. 

estrecho, • ■ 8 r 300 > 

l'ilar, . 2'-100 . 



W 



Núm. 78 



^0 i ®$ ] ®e 
r/ivi v\ i >i\ 




SéasMib. 



Altura 90 c m. 

Balaustre ancho, peso aprox.: 5'000 kgs. 

eslrecho, - - STOO . 

Pilar, . .. 5*900 . 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 




Núm. 79 



gS 







¿3W"*. ti£k £» '¿Site*. 

Altura 90 c m. 

Balaustre anelio, peso aprox.: 5'800 kgs. 

> estrecho, » » 3*900 



Núm. 80 




u_ ¿i — .a» — -^— — (ja? — ■ 

efe rp — 



Altura 90 c m. 
Balaustre, peso aproximado: 4'300 kgs. 
Pie; a adorno, » V800 > 

Cantonera, » • ''300 » 






10 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 81 



Núm. 83 




Altura 90 c m. 
Pieza adorno, peso aproximado: 13'30Q kgs. 
Balaustre, « « 4'00U » 

Pilar, " »'3M • 




l3¡M£)í 



Altura 90 cm. 
Pieza adorno, peso aproximado: 12400 kgs. 
Balaustre, • • 4'400 • 

mera, > > 9f)O0 » 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

í«e e se e««ec« k« é C< í<«tí * « «« e eccítc r« c«e« ec« e«e«í gmm« C«í<« ^ 



Núm. 83 




Aliura 90 t m. 
Balaustre, peso aproximado : ^ftOO kgs. 



Num. B4 




DI 


¡^> 




n v 


~)) 









OC.) Oj¿ 



\ 



-/ 






\llnr.i l *l C ni 
Balauslre, peso aproximado: 7'POO kgs 
Pilar, » 7Í00 • 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

Núm. 85 Núm. 86 




ytura 90 i m. 
Balausitv. peso aproximado: 4700 kgs. 

i.iutoiwra, » « 6'7im 







Alfura 90 ctn. 
Balaustre, peso aproximado : 4'100 kgs. 
Cantonera, » 7'100 



O 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 87 




éfri'J ^-^-V- - 







Altura 90 c ni. 
Balaustre Flor baja, peso aprox.: i'Zi 



Núm. 88 




p le m 





flor alia, 



'KMI 



Altura ÍO c/m. 
Balaustre corto, peso aprox.: 3'500 kgs 

» largo, . 

CanUiiera, ■ 7'500 ■ 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRU * BARCELONA 

ít* í Ctt ifícíí ««<(<« e«es e e<ec ící íccí íí í ííí<*í «teící ctetíí<{ : íí í s íc 4< í<« í c ;<<ee^ 



Núm. B9 



Núm. 90 




Altura 90 i m 
Balaustre, peso aproximado 4*000 ttgs 
Cantonera, 7'500 




Altura 90 c m. 
Balaustre, peso aproximado : 4'0U0 kgí. 
Cantonera, > "'500 • 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Mu n. 91 



Núm. 92 



ff ff ff í 

f f i i 

t f f f 

é 




Allura 90 c ni 
Balaustre, peso aproximado : 4'4O0 kgs 
Cantonera, • • K'7(Ki 




Altura 90 c.tn. 
Balaustre, peso aproximado: 4'550 kgs. 
Cantonera, - ■ 9'QOO . 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 93 



Num. 94 




Altura °1 c m. 
Pieza de Q'375 mm, peso aprox. 10*100 kgs. 
de 0'25ü mm, - • 7'000 

- de 0'125 mm, » » 371*1 

Cantonera, de VOSS mm, 9'0OU • 




Altura 88 c m. 

Pieza de 0'37O mm, peso aprox.: 10'500 kgs. 
Cantonera, ■ » o'OOO - 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

teeítíeíe«eccct«eesiícíicici:ci:4í < ;!;<;ccííctccíceeeeíícccíe<ecteÉEccEíccerce;eeíec£ec«<ecíeííítíe<ecíeíeÉree£<c«<«i c i:ctc<i;í5ttíe<í;«iícetc«ce«ícet<ítíítíccíefic 

Núm. 95 




Niim. 96 



Altura 90 i ni. 

Pieza rl*ji 0'4O0 mm, peso aprox.: IU'000 kgs. 

. de0'300mrti, ■• » 7'500 . 

i ile 0700 mm, • " 5'000 . 

de O'IOO mm, ° ■ 2'500 • 

Cantonera, « « 5'800 » 



5 




B Altura 90 c m 

Pieza de 0'3Í0 muí, peso aprox-: 12'000kgs. 
Pilar A, » . 3'300 ■ 

Cantonera B, • » 5'800 . 



48 



L 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 97 



Núm. ge 




»& A ■% 

B Altura W c o, 

m., peso aproximada: H'800 Vr.< 

. rlr 02W mol., 

• dr 0-125 ii.m . 2 , 90(l . 

i J1:! , ¡«100 



r 




Altura *X> 

Pieza de 0'370 mm,, |)pso a\tro\.: 9'600 kgs. 
Cantonera, • ■ 5*800 ■ 



- w 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Nüm. 99 






1 1 



itlti 



frrmTTtr 



Pieza de 0*375 mm., peso aprox.: 10*300 kgs. 
Cantonera, - » 5*800 « 



Niim. 1 00 



XA 



& .1 



XAAA 



I f 



■ 






Altura 90 c m. 



Pieza de 0*360 mm., peso ¡iprox.:6'700 kgs. 
Ctiiiloiiera, » • 5*800 ■ 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 101 




AAA 



Al I lira 90 c ni. 
Pieza de 038Í mm,, peso aprox.; °'4O0 kgs 

Cantonera, » 



Núm. 102 












n 



, -VIH 



Altura 90 c ni. 

Pieza de 0*500 mm., peso aprox.: 16'400kgs. 
Cantonera, - » 5*800 » 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÜ * BARCELONA 



Nüm. 103 



Núm. 104 




Altura ÜOtin. 
Balaustre, peso aproximado : 4'400 kgs. 




Altin-a 9ii 
Balaustre ancho, peso aprox.: 4'40Q kgs. 



Pilar 



2'400 



estrecho, 



2'400 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 105 




Altura 91 C mi 
Balaustre ancho, peso aprox.: 2v 

■ estrecho, - - 3'QOO ■ 

Cantonera (frente soto) ■ 5*500 . 



Num. 106 



,n¿ ■ , j »>v_ 







R 



T 



2ÉmP& : 



ñ 



ir ir 



•%. 



Altura 91 < m 

Pieza de 0*270 nun., peso aprox. 8'500 kgs 
Cantonera tírente solo) - í'500 • 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRU * BARCELONA 

Núm. 107 Núm. 108 






■:-. 






d^ 




Altura 91 c m. 

Balaustre, peso aproximado: 2*400 kgs. 

adorno, ■ • 7'100 

Cantonera (frente solo) 7'200 




Altura 91 i ni. 
Pieza adorno, peso aprox. : 7'500 kgs. 
Cantonera (frente solo) ■ 7'200 • 
Placa de frente. » 7'300 » 
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FUNDICIÓN fOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

Núm. 109 Núm. no 









I TI 

1 


V . ■ * 

1' ■? 






Pieza de 0*370 mni, peso aprox 9 ■• 
Cantonera (irenif solo), » 6'400 ■ 





ni 







Allurd 9! 
\- 0-250 mm.. peso dpn • 






FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Nüm. 111 



Núm. 112 




4 




Altura 91 i ni 
Pieza de 0'140 mm.., peso aprox.: 5'0O0 kgs. 

. ., 0'270 • - 9'400 • 

Pieza curvada, de 0'2S0 mm, - 9*100 - 




AIIum 91 i m 
l O'HÜ mm.. pao aproximado; 6*0 
■ dt a-im mm.. - ll'OOO • 

Cantonen i; f r i.- n [^ 

■ ■ Cha, píSD aproximado: S J *>: ^ 
iri.i, • . 5'000 - 

ancha, ■ ■ 13'OOfl • 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 113 




*j) \) &) i>) ■&) é : ) >; -» ■» V a 



i .Y r 



Altara g l c m. 
Pieza de 0'380 na, peso aprox.: 21 '000 kgs. 
Cantonera (frente solo), » I1'll«) 



Núm. 114 




Altura 91 c ni. 
Balaustre, peso aproximado: 9'QQ0 kgs. 
Pieza adorn 16*000 • 

Cantonera, 23'0O0 . 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

Núm. 115 




Altura 90 c tn. 



Compuestos (le vanas piezas a montar ton 
hierro dulce 
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NDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ . BARCELONA 



Num. 118 




Altuí 



> "nrf n i HlM i wnm 

Num 117 




• 






FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

Núm. 1 18 Num. 119 




Altura 90 c m. 
Balaustre, peso aproximado : 4700 kgs. 
Cantonera, ■ - 6*400 ■ 




Altura 90 c m 
Balaustre flor alta, peso aprox.: 4*700 kgs. 
• flor baja, i ■ 5'000 » 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

Núm, 121 




Altura y l i tu 

BalausLre corlo, peso aprox.: 3"800 kgs. 

■ largo, - » 4M00 ■ 

Cantonera, > • 5 '400 




Altura 90 i m 
Peso aproximado: 4 "500 kgs. 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 122 



IPTT" * 




Altura 90 c m. 
Balaustre, peso aproximado : 4'000 kgs. 
Cantonera, > ■ 5*500 



Núm. 123 




Altura W) c m 
¡proximado: 4'25í) kgs. 






FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRU * BARCELONA 

LL-IL LLH-H_IHH_LI1HIIJÜUM*M I I I I I I I I I I I I I I I I » I II I I I lili I I I I I I I I M I I T| | | I I I I | I M I I H I I lili I I I I I I I I I I I I I lili I I I || I | I I I I I I I M I lili I H I I I I I I I I 



Núm. 124 



Núm. 125 







V V v >• 




Almra 90 
Balaugrr, p*so aproiriin: 
Cantoncra, 




i m. 
Peso aproximada: 4MO0 kgx. 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

Núm. 126 





Altura 9(1 cm. 
Peso aproximado: 6-000 kgs. 



Altura 90 c,m. 
Peso iproximado; 4'500 kgs. 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ » BARCELONA 

«iM<Kcccc4cc<a<cccc<cccc<<c<ccttCccctfcceccccc<xc«c<cceeceacctfc«e4ccv«xccceccc£ecctfc«<cc«ccM4<tfecAC<HCccccecccccccccu0ec«ee<4CQCc<cc<Kecccc€Kcc««cccM«£tfcc 

Núm. 128 Núm. 1£9 





Altura SO c m, 
,j loxitnado: 470 I 



Wíura SO c m. 

Balanslre lazo, pi s | i 4700 kns. 

» ] o¡.i, » > i.-'m- 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 130 




Altura 01 C ni 
Peso aproximado: 3'800 kgs. 



Núm. 131 




Allura 91 c m. 
Peso aproximado: 4'20O kgs. 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 132 



Núm. 133 




Al I ura u l i ni 

Balausire flor lateral, peso aprox.: 3'80O kgs. 

rlor ceiirr.il. » » 4'200 . 

Cañonera, > •■ S'-' 1 " 




Altura 91 c m 
Peso aproximado; 4*600 kgs. 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 134 



Múm. 136 




Al! lira 72 c m. 
Peso aproximado: 2'30O kgs. 



Núm. 135 




Altura 40 c m 
Peso aproximarlo: l '400 




Utnra 63 c ni. 
Peso aproximado: 2'3l)0 k^s. 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 138 



Núm. 137 




Altura 65 t m. 
Peso aproximólo- 2'100 kgs 



Núm. 139 




Altura 57 >. ni 
Peso aproximado: 2'90O kgs. 




Altura 79 c m. 
Peso aproximado: 4'00fl kgs. 



m 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 141 




Altura 76 c tu. 
Balaustre, peso aproximado 4'4QQ kgs 
PUar, ■ ú' 600 " 



Núm. 140 



Núm. 142 




Altura 49 c m. 
Peso Aproximado: 2'Q00 kgs. 



Altura fií* c ni. 

Balaustre, peso aproximado : 2'90U k>;s. 
i ,m lunera, » 3'500 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÜ * BARCELONA 

<««cet€Cíet«ctecieee*eí««c«ífc<eceeeec«*iííc«cícectccí:ec<cÉíCí««íC«c«<tc<fccccccc4:<;íccccict«i£i:cccíeítíscí¿íií4eceeieífiet:tefiC54<ícíící<íec<í«íeríí<eíí<t<< 



Núm, 143 




Altura 51 c m. 
Peso aproximado: 2'300 kgs. 



Num. 1 44 




Allura 40 < ni 
Pieza balaustre, : ■ 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 149 



Núm. 148 





Altura 39 c m. 
Peso aproximado 1 L 7(M) kii< 




Altura 74 c rn 
Peso aproximado: 6'30Ü kgs. 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

£í£<e££<££<íes<í££££t££££££££££i££££t££££££££££££££££££££££££££^££t££££<£££££t££££££i££££££££££í£i£i£££££££££££££££££££££££t££<££££í<£££££££££££££££££<£t£££££<£f£££ 



Núm. 152 








FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

tBC<CCCCCCX<C€<<CCC<CC<CCC«CffCcec£C<C«CWCC€<C««<«CC<CCCCeCCCCeCC«eC<CCec«CCC«CCCCCC«CVS«<CCC«GC«JCCVeC«CC4CCCCSCSSCJK*CCCCCK«CCCCCCCtfS«MCCC€CCtfC<CCCCC«CCCSCff< 



Nüm. 154 



SSS g 

£-> m t- co 




BS85 

fcp od cp in 

c \ ? i ¿ c 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm, 156 





r 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRU * BARCELONA 



§ ¡ l i 

ír *r r- 30 




Núm. 159 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 160 




X 


?8 
.3 d 





■■■ 


o 

■-) 


? 








- 


a 




IQ 






CE 


í£ 






FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 




Niiit. 163 




80 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 




llúm. 165 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ - BA.RCELONA 




r-" rO -C [-- 



5 . 
¡S * E 

§|BJ 



m o, 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 168 




Pieza momea. 7& c m. kgs. aprox.: 27-000 

rellano, 8? - 30'000 

Pilar montea, 78 . ■ • lO'OOO 

rellano, S7 . - IZ'OOO 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

N inl. 170 




Verja para Panteón 
:.■ largo. 82 c m. kgs. aprox.: 7'OQO 
corto, 57 • . 2750 

Pilar, 97 - . 14'500 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



Núm. 171 




Verja para Panteón 
Balaustre largo, 69 c m. kgs. nprox.: 5*600 
corto, 58 - ■ 2'400 

Pilar, 91 « » - 16'000 
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FUNDICIÓN [OAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

««C«t «««<«««*■««<<«««*« «««« ccc« «<xce«*cc««Cc«€c ««<«««««««« «««cecee* w«^tcMWi«cw<f«<w<w«^wf^é^<fi;^^rj j^^^rc^f ^^f^- ^ ^ ^ 




R7 



Altura 93 c m. 
Peso aproximado: 13 kgs. 



auAcr>MtiíUi-:i-iAs 




Altura 1 12 c m 

Peso dprox.: 14 kgs. 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

PILARES PARA PUENTE 

RASCA-BOTAS 



Mil 





8'1Q0 Itgs. 




2-500 tcg S . 







Altura 100 c in„ peso aprox,: 15 kgs 




I 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

(ttí ííííéé*í tcíí<í<< tt<c<t< cííc te ti;í<ct *, c<fííííÉ<í cíícetqtí c<í<<eííí;t<íi; e**t<í«e<ííi:c<c<ieííttí tí { ííííiííííííCiíííeíííeíCíí*íííeííiccttíCíí<H:<*;e*í«(ít,tíCíí«cíííí 





I RIMEROS IJK ESCALERA 



R" 1 Allura 77 c m. peso aprox. 



78 
il 
78 

76 y 81 
76 y 81 
76 y 81 



20' 

15 

10 

29' 

18 

!8' 

12' 

1-1 



kgs. 



DF ¡AS 6AHANDAS 



.1 I 



N-2 NiJ N-4 

(i á A * 



N.° l 50 m tu. 0*470 kgs. 

45 » 0'íNi ■ 
.. 3 40 « 0-2ÓS 
1 Í5 ■ fflSS • 



BASES PARA MOfiTAB PILABES DE 
VERJAS, ESCAIEPAS Y PUENTES 

N.° 1 N.° 2 N." 3 




U kgs. 3*400 kgs 1*300 kgs. 
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FUNDICIÓN [OAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



PASAMANO S 




N. 5 





N. 7 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

ccc<t<<£<tc<C£C££ct4.£ccc£««c«cc£«ccE«cu<c«ee<cc«££ títíse cícc t«cccc<^ceccccc cecee esc tcícíct«í ce ¡CCCCGC ce t« ete ce vcKtccwecCNCccMttMXCMCCCCCCCCMCCCCCCM* 

PASAMANOS 



N. 8 




N. 9 





\. i para plano de 50 m m. kgs 4'8O0 melro lineal 

. 2 i ü i « 4'000 •• 

- 3 40 . - T500 » 

■ I 12 ■ 4'000 » 

5 . . 36 ■ 3700 

. 6 . . .48 3*600 

7 « - - 50 - • 7700 - 

. 8 » 35 7700 

. 9 » 40 ■ TQ00 » 

- 10 ■ ' ( ifi i 42 ■■ • 3'000 - 



ADORNO PARA PALOMILLA DE FACHADA 




Kgs, 24 ' 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRU * BARCELONA 

SUMID E ROS 

I 2 






^íí^íV 




¡3ViV 



'■¥■ 



290 m m. 12 kgs. 



250 m m. 8 kgs. 



195 m tn. 5 kgs 



JuV 



/■W^l 



HORN 1 1. 1 


OS 










qP* 


"J 




TWWr 


H 


í. -F 


















18 



Hornillos ton topes alt>>s 
i» » b bajos 

kfíilla suelta para hornillo. 



2'550 
2-450 
0'450 






165 m m. 3 kgs. 125 m m. 3 



T 



20 

3M00 
1'CKK) 
0'500 



22 






3'WO 4'650 k«.v 

5*650 4- MI - 

0*750 iWKI • 
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FUNDICIÓN J O A Q'U í N MUMBRÚ * BARCELONA 



T O B E ti A S 
1Z (i 




I6VK S 12 *S H*S l'V»M. S 11 Kfl e*s 



38 K.g 



tlKg 13 Kg 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 




15 P? HE P! BU 
.,■ ,..s .?■-. r r r y . ^ 

400* 100x130 ni m. 



l 



1 2 3 

S X K 



\ 




350 x 350 x I 30 m m. 

RRO 

N,° 1 Itómeim ■15 m m. ki^ 
I 
. 3 10 0M15 

'-. 
27 ni m. k>»s 



FUNDICIÓN J O A Q U Í;N MUMBRÚ * BARCELONA 



N ! 



Altura 74 E in 



\ 2 



P I É S PAR A ME S \ S 






N.°5 




Altura 75 c m. 
Kgs. 7'200 



Altura . "■ I ni 
Kgs 



Altura 75 c m. 

Kgs. 4'*ro 



Allura 78 c m. 
Kgs. 6'700 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



N."6 



Altura 75 c m. 
Kgs. 4700 



N."7 



PIES PARA MESA 
N.°8 




Altura 75 i m. 
Kgs. 8*200 




Altura 71 i ni 
Kgs. 3'100 



\ 9 



Mili!,! ,1 i 111 

Kks 3'500 



N 10 




Altura 76 c ra. 
Kgs. 2"M0 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

PISÓN 



PIES PARA MESA 



N." 1 1 




Altura 75 c m. 
Kgs. 3'4O0 




Muestra de la mesa 
montada de > pies 



accesorios para montar 
pies de mesa 

N 1 
N. 2 




N.' 1 0'225Kgs. 
. 2 0-240 ■ 



Peso 5 Kgs. 

RUEDAS PARA ( \RRETItXA CON COJINETES 

N.° 2 N." 1 




n 




N.° 1 Diámetro 32 c m. N kgs. aproximados 
. 2 . 35 * 11 » 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

PELDAÑO DE ESCALERA ,,,,,,,. D£L p[ AN0 

DEL PE] i 



W*Á0¿A0Í/Á 




Largo 99 c m. Peso 23 kgs. 

I lEFENSAS PARA PELDAÑOS 







Í,J 



rBAGAl U< ES 




425 x 185 ni ni :-200 kgs. 
750 x 170 . 4'200 - 
1190x165 » 7'5X¡ 



IINlUMI'IMÜglIl^llSOIPiDr^lllíNIÍÍaíirEitfcílsülINlllPJirBIlllPr 



3 O 



N 1 Kgs. 10'500 metro lineal 
N. u 2K g s. 4'800 - 
N.°3Kgs. 4'800 - 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 

ESCUDO PATRIO 



PARA ESCUELAS 



PARA ESTANCOS 





Altura 69 c tu, Peso 14 Kgs. 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ * BARCELONA 



ADORNOS PARA P Ll E R I \ . I ■ U J A S 

REMATE 




LLAMADORES 





I i NTR.0 




N",l 



N.° 2 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ » BARCELONA 



RE|AS para ventanas interiores 



N.° 1 



N.°2 




PIPAS, BASES Y MACOYAS PARA REJAS, 
PUERTAS V ESCALERAS 




N?2 



N?3 





4 5 6 



8 9 



& ü 



N.° l Pipa con florón Kgs. 1*250 

. 2 . . . 1750 

. 3 . ■ 1'500 

! Macoyj ■ O'-JOO 

0'320 

. 6 » ■ 0'420 

? Base 0*440 

• . » 0'2Sü 

. <> „ C100 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRU * BARCELONA 













£ Ü . ÉL ^ 



^ 



~<? 



4 5 6 

Ar_\jt .«ufe-.:- 







f YTIffttSf?£f Cite 

á T 16 I ^ T 20 21 22 T 23 J, 25 26 27 28 2930 

iH ttttttttl 




« 35 M Í7 M " <° 



41 42 43 44 45 
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FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÜ * BARCELONA 




, i 



ií ^7) ¿*?. A 



T^ 6 8 








15 16 17 18 



IM 



FUNDICIÓN JOAQUÍN MUMBRÚ , BARCELONA 



* 



19 





30 




© ® # ^ ^ 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 



31 32 33 

# * w 

41 42 43 



34 



44 



r4k 



4/ 4V J> 



35 36 37 38 39 40 
45 46 48 
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